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Vergaderjaar 2015-2016 


Vragen gesteld door de leden der Kamer 


2016Z01331 


Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie 
over het bericht mobiele flitsapparatuur politie is onbetrouwbaar (ingezonden 
25 januari 2016). 

Vraag 1 

Wat is uw reactie op het bericht «mobiele flitsapparatuur politie is onbe¬ 
trouwbaar»? 1 

Vraag 2 

Wat is uw verklaring voor het feit dat er zulke afwijkende meetuitslagen naar 
boven komen? 

Vraag 3 

Vindt u dat de betrouwbaarheid van het systeem is gewaarborgd? Zo nee, 
wat gaat u hierop ondernemen? 

Vraag 4 

Kunt u aangeven om hoeveel foute metingen het gemiddeld gaat? 

Vraag 5 

Kunt u aangeven hoeveel tijd het vergt van de politieorganisatie om deze 
fouten te herstellen? 

Vraag 6 

Hoe groot is de foutmarge ten opzichte van het eerdere meetsysteem? 

Vraag 7 

Kunt u schatten hoeveel mensen ten onrechte een boete hebben gehad? 
Vraag 8 

Kunt u aangeven hoeveel dit systeem heeft gekost? 

Vraag 9 

Wat gaat u doen om zulke meetfouten in de toekomst te voorkomen? 


1 http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/mobiele-flitsapparatuur-politie-is- 
onbetrouwbaar-1.5630560 
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Vraag 10 

Vindt u dat deze afwijkingen voldoende zijn onderzocht tijdens de aanbeste¬ 
ding? Zo ja, vindt u deze foutenmarge nog steeds aanvaardbaar? Zo nee, wat 
gaat u de volgende anders doen tijdens zulke aanbestedingsprocedures? 

Toelichting: 

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Klein 
(Klein), ingezonden 25 januari 2016 (vraagnummer 2016Z01327). 


Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, Vragen 


2 


